Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
ze w dniu 29 listopada 1974 roku, po ciężkich cierpieniach 


zmarł w wieku 37 lat, nasz nieodżałowany Przyjaciel i Kolega 


Mgr Adam BARWINSK 


Odszedł od nas człowiek nieposzlakowanego charakteru, znakomity wykładowca, serdeczny 


przyjaciel i utalentowany wychowawca młodzieży, wzorowy współpracownik o nieprzeciętnej 
umysłowości. 


Postać Jego pozostanie długo w naszej pamięci. 


Pogrzeb odbędzie się we środę dnia 4 grudnia 1974 r.o godz. 9.15 na cmentarzu Rakowickim. 


DYREKTOR, KOLEŻANKI I KOLEDZY 
Z INSTYTUTU FIZYKI I TECHNIKI 
JĄDROWEJ AGH W KRAKOWIE. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH D. Z. 9083/74 - S-75(9751) - 30 


Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 


